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SPECIALITÀ MEDICINALI 


nz =_= mago 


DITTA - SEDE 


Coronal fiale 10x2 cc. 
Tonovital sciroppo 


Timobechina flacone 200 g. soluzione . 


«Astitil flacone 200 g. . 
Eularil confetti 30 . 
Arsicalcio fiacone 175 g. 
Sciroppo Arde flacone 200 g. 


i Toluina Zambaldi sciroppo fiacone 120 g. 
Insulina Husci fiacone 5 cc. 100 U.; fiacone 


5 cc. 200 U.; fiale 6 x 1,1 cc. 10 U. 
Neothion Neri fiale 10 cc... ... 


. IFarbio, Roma n. 12847 
Farmoch, Emiliana, Bo.| n. 12021 
logna 
Lab. Farm. Senese, Sienaj n. 987 
Farmer, Lecce n. 533 
Arde, Roma n. 1209 
Arde, Roma n. 2261 
Arde, Roma n. 1210 
Chiari e Bencini, Firenze] n. 2650 
Lab. Bioch. Husci, Ve-| n. 8207 
nezia 
. [Poggi Farm, Siena n. 1979 


Autorizzazione o decreto 


Numero 
del decreto Data 
di revoca 
- 4- 8-1959 3316/R 27- 6-1961 
- 11. 1-1957 3437/R 23- 9-1961 
- 18-11-1947 3460/R 25- 9-1961 
- 8- 6-1955 3461/R 25- 9-1961 
- 30-11-1950 3462/R 25- 9-1961 
- R1- 9-1949 3463/R 25- 9-1961 
- 2- 3-1958 3464/R 25- 9-1961 
- 16-11-1949 3528/R 19-10-1961 
- 19-10-1953 3579/R 11-11-1961 
- 13. 4-1949 3594/R 4-12-1961 


Modifiche, rettifiche ed aggiunte agli elenchi delle specialità medicinali registrate (Supplemento ordinario alla 
« Gazzetta Ufficiale » n, 316 del 21 dicembre 1961), o revocate (Supplemento ordinario alla « Gazzetta Uffi: 
ciale » n. 204 del 18 agosto 1961 e n. 22 del 21 gennaio 1962). 


Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 316 del 21 dicembre 1%1: 


Pag. 26, nn. 1154, 1155 . 


Supplemento ordinario 
Pag. 14, n. 560 


Orastrin h i va a 


alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 18 agosto 1961: 


Edimar compresse . . . î 


Supplemento ordinario alla -Gazzetta. Ufficiale .n. 22 del 21 gennaio 192: 


Pag. 17, n. 578. 


Pag 4,093. ae a 


Pag. 5, n 53... ... . 


Pag. 13, n. 422...» 


Pag. 8, n. 190... 0... 


(1706) 


Kustrin 10 compresse . 


sodica cristallizzata 
500.000 U.I, (serie), 
(serie) ditta Farmi. 


Penicillina GG. 
200.000  U.I., 
1.000.000 U.I. 
talia - Milano. 


Diidrostreptomicina solfato, fiacone 
1 e 5 g. ditta Farmitalia - Milano. 


Emostane 10, 20, 100, 250, 500, 1000 
compresse - 50, 100 e 250 supposte. 


Hepavis B12 fiale 3x2 cc. da 30 U.A. 
- Vismara Terap. - Como. 


leggasi: 


leggasi: 


leggasi: 


leggasi: 


leggasi: 


leggasi: 


Revoca 


Orasthin . n Le eni dal ceoe. Va e 


Ebimar compresse . . ... 


Kustrin 10 compresse da 5 mg. 
prednisolone e 10 mg. ora- 
nabol. 

Penicillina G sodica cristalliz- 
zata 200.000 U.I., 500.000 U.I. 
(serie) della ditta Merk & 
Co. di Rahway N.J. (U.S.A.), 
rappresentata in Italia dalla 
ditta Farmitalia di Milano. 

Diidrostreptomicina solfato fta- 
cone 1 e 5 g. della ditta Merk 
& Co. di Rahway, N.J. (U.S.A.) 
rappresentata in Italia dalla 
ditta Merk Sharp Dohme (Ita- 
Ma), Milano. 

Emostane 10, 100, 250, 500 ® 
1000 compresse; 50, 100 e 250 
supposte. 

annullata. 
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Elenco n. 17 delle revoche, in seguito a rinuncia, 
di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere 


(] 
È a Numero 
2 SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE Autorizzazione o decreto del decreto Data 
U=i di revoca 
zZ 
1] Mystectin V capsule 100 da 250 ms. Squib, Roma n. 13502 - 21-12-1997 3342/R 13- 7-1961 
2: Mysteclin capsuîe 12 da 125 ms. (serie) . Id. u. 13302/1 - 2- 8-195$ 3343/R 13- 7-1961 
3 Cortisarirone fiale Dxi cc. da 20 mg.; tia:e | Bioch. Alfa. Bologna ino S46L - 16-12-1953 3344/R 13- 7-1961 
5x4 ce. da 100 muy. 
4} Pregnetone fiale 5x0,100; compresse 20 da Id. n. 7246 - 11-11-1952 3345/R 13- 7-1961 
0,025 
5 Ribovit B2 fiale 8x1 ce. da 1 mg. .iLisapharma, Evba (Como. | n. 6P91 - 3- 6-1954 3346/R 18- 8-1961 
6| Colinon compresse 25 da g. 0,175; supposte |Alfa IL C.F., Bologna n. 12718 - 24 3-1960 3347/R 18- 8-1961 
10 da g. 1,50 (cat.) ” n. 12719/A - 26- 3-1960 
7|Fitowan elisir granulare (cat.) Ist. Biol, Chem. Torinese,| n. 12769 - 2% 71957 3348/R 13- 7-1961 
i Torino n. 12769/A - RI- 2.195 
8} Betussol fiale 6x1,5 ce. (rispettimente da Id. n, 13675 - 24- 3-1958 3349/R 13- 7-1961 
100, 500 e 800 milioni e 1, 2 e + miliardi di 
germi) 
9| Cloro L Micina confetti Id. n. 4728 - 23- 4-1951 3350/R 13- 7-1961 
10} Bromocol sciroppo . . . . . Ia. n. 124% - 24- 5-1957 3351/R 13- 7-1961 
11| Ditirina compresse Ia. n. $25 - 11 9-1947 3352/R 13- 7-1961 
12; Diamon compresse. . LL... Ia. n. 105% - 15- 2-1956 3353/R 13- 7-1961 
13; Bilicotina confetti . Id. n. 10717 - Ra 1-1956 3354/R 13- 7-1961 
14 Rilargan confetti . . . Ia. h. 3752 - 22- 8-1950 3355/R 13- 7-1961 
15 4lucina compresse Id. n. 4590 - 3- 3-1951 3356/R 13- 7-1961 
16; Gentisan compresse . . . . . + Ia. n. 3081 - 13- 4-1950 3357/R 13- 7-1961 
17| Biopeptol sciroppo . . . . dn Td. n. 11236 - 21- 6-1956 3358/R 13- 7-1961 
18| Analgene liquido, per uso esterno , Ia. n. 17861 - 13- 5-1960 3359/R 13- 7-1961 
19} Stenotisina gocce . . . . . . DE S Id. n. 3866 - 18- 9-1950 3360/R 13- 7-1961 
20} Novarson elisir fiale 2 ce. di 1° e 2° grado Id. n. 3082 - 20- 3-1950 3361/R 13- 7-1961 
tipo iodato e arsenicale fosforato . 
21; B12 Crivit fiacone 5 e 10 cc. î Id. n. 4563 - 97- 2A 3362/R. 13- 7-1961 
22! Canfosol Chinino (cat.) fiale 6x1,5 cc. con- Id. n. 3083 - 17- 3-1950 3363/R 18- 8-1961 
fetti 20 
23| Vitaneurina gocce 10 cc. al 2% Sirt, Pontedera (Pisa) mu. 3583 - 24-11-1956 3364/R, 18- 8-1961 
24| Canforal fiale 6x2 ce. .|Prochena, Parma n. 45814 - 20- 4-1953 3365/R 18- 8-1961 
25) Norbilina K fiale 3x10 cc. da 90 | mg. (cat.) Lisapharma, Erba (Como)i n. 6803/40 - 10-10-1955 3366/R. 18- 8-1961 
26| Cambiopen fiala x 3 ce. 5 È .|Farber, Miiauo u. 9329 - 27- 9-1954 3367/R 18- 8-1961 
27| Eugon Gono Vaccino misto casoria lano Ist. Bio!, Chem. Torinese, | n. 14849/A - 26- 3-1959 3368/R 18- 8-1961 
6 fiale A + 6 fiale B Torino 
28) Estrormon fiala 1x0,005; 20 compresse da Id. n. 2790 - 27-12-1919 3369/R 18- 8-1961 
0,0001; pomata g. 25 
29) Progestormon fiale 3x0,005; fiale 3x0,010: Id. n. 3084 - 20- 3-1950 3370/R 18- 8-1961 
confetti 25 da g. 0,005 
30] Coli Vaccino categoria lacto 6 fiale A_+ 6 Id. n. 14739/A - 16- 5-1959 3371/R 18- 8-1961 
fiale .B 
31| Furazina polvere g. 3; fiale 4x3 cc.; Rino 1A. n. 4265 - 2- 2-1951 3372/R 18- 8-1961 
Furazina flacone 10 cc. . 
32) Vifatrinum D2.supposte 3x0,5 mg.; suppo-[Ist. Farm. Trinum, Mi-! n. 9763 - 24. 2-1955 3373/R 18- 8-1961 
sta 1x20 mg. lano i 
33| Penichinin 6 supposte g. 3... +. + + .|Soc. Mugalio, Milano n. 12446 - 16- 4-1957 3374/R 18- 8-1961 
34| Bis Lip Sol fiale 10x2 cc. . .. + 5 Biol. Chem. Torinese, n. 6192 - 3- 4-1952 3375/R 18- 8-1961 
Torino 
35| Remazin supposte 5 da mg. 50; supposte 19 Id. n. 12470/A - 27- 4-1947 3376/R 18- 8-1961 
da mg. 15 n. 12470/B - 27- 4-1947 
36) B2 Crivit 6 fiale da 0,008; 3 fiale da 0,005 . Ia. n. 1229 - 22- 6-19458 3377/R 18- 8-1961 
37| P Crivit fiale 10x0,10 g 5 Id. n. 815 - 26- 8-1947 3378/R 18- 8-1961 
38] B6 Crivii fiale 6x1 cc.; fiale 3x2, co. Id. n. 1227 - 7- 5-1948 3379/R 18- 8-1961 
39! Antianemico ABC fiale 6x2 cc.; fiale ld. n. 769 - 23- 6-1947 3380/R 18- 8-1961 
3x5 ce. 
40| A Crivit fiale 3x2 cc.; supposte 5. + Id. n. 1225 - 21-11-1949 3381/R 18- 8-1961 
n. 1225/A0 - 24- 4-1953 
41|Carbiphos fiale 3x3 cc. (serie) . ... + Id n. 11620/1  - 22- 9-1956 3382/R 13- 7-1961 
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42| Emocalcium magnesiaco: fiale 10x2 cc.;|Ist. Biol. Chem. Torinese, n. 3144 - 29- 3-1950 3383/R, 18- 8-1961 
fiale 10x35 cc.; fiale 5x10 cc:; Torino i 
arsenicale magnesiaco : fiale 10x2 cc.; 
fiale 10x35 cc.; fiale. 35x10 ce., 
: magnesiaco D2: fiale 10x2? cc.; fiale 10x5 
"| ce.; fiale 5x10 cc. 
43 Emocalcium D2 (categoria) supposte 10 Id. n. SI44/A  - 25- 3-1954 |” 3384/R 18- 8-1961 
adulti e bambini ” , 
44 Biliron fiale 3x10 cc.; fiale 5x3 cc. . . . Id. n 730 - 20-10-1947 3385/R. 18- 8-1961 
P n. 730/A > 1- 91953 
45) A4geron 5 supposte; fiale 5x2 cc. . . . .{Ist. Chimico Biol. Trie| n. 8647 - 2- 4-1954 3386/R 18- 8-1961 
: f stino, Trieste 
46 Neurotiazina compresse; fiale: supposte . Id. n. 11107 - 3- 5-1956 3387/R 13- 7-1961 
n. 11107/A - 3- 5-1956 ? 
se n. 11107/B - 3- 5-1956 
47) Asthmatit elisir... 0... 0. . + .|Farmacia Dante, Milano | gut. af EEE 3388/R 13- 7-1961 
48! Pinî Sylvestris tavolette . . . . . Id. aut. - 3389/R 13- 7-1961 
49 Hodopinol pomata fluida; pamarienio: essen- Id. aut. Page => 3390/R 13- 7-1961 
za per fazzoletto 
50 | Sintofene confetti; fiale . . 1... . . {Ist Chim. Biol Triesti| n. 8984 = - 14-12-1956 | 3391/R 18- 8-1961 
no, Trieste n. BISE/A  - 14-12-1956 3 
61 |Tibicin capsule . ......... Id. n. 13233 - 8-11-1957 3392/R 13- 7-1961 
52| Sulfenos capsule . . . A SATA ld. n. 12496 = - 8- 6-1957 3393/R 13- 7-1961 
53| Genovigor sciroppo g. 180 semplice fiale {Prochena, Parma n. 6659 - 14- 6-1952 3394/R 18- S-1961 
< 12x32 cc. vit. 
64| Vaccino antipiogeno misto fiale 6 A: fiale a Biol. Cher, Torinese,l n. 14636/A - 10- 1-1959 3395/R 18- 8-1961 
$ B ‘orino 
55|Sanapiol ovuli 6... . ; ul Id. n. 7870 - 16- 6-1953 3396/R 18- 8-1961 
56/ Bi Crivit fiale 3x25 mg.: compresse ; 20 st ld. n. 1226 - 11- 3-1958 3397/R 18- 8-1961 
57| Ausovit B complesso sciroppo i70 g. . . .|Ausonia, Roma n. 627 - 11- 3-1961 3398/R 18- 8-1961 
581 Procoaguio fiale 6x2 ce. normale; fiale 6x2 1Ist. Chim. Biol. Trisstino,] n. 2228 - 28- 7-1949 3399/R 18- 8-1961 
ce. urto; compresse 20 Trieste P 
69, Relardacth tiac. 50 U.I. iniettabile . . . . Id. i n. 12873 - 22- 8-1957 3400/R 18- 8-1961 
60 SU fiale 3x1 cc. normale; fiale 2x1 ce. Id. n. 4200 - 24-11-1990 3401/R 18- 8-1961 
orte 
61| Ergocillina compresse . ....... Id. n. 11271 - 8-6-1956 3402/R 18- 8-1961 
62 | Glipon compresse . . .... RUE Id. n. .12523 - 29- 1-1957 3403/R 18- 8-1961 
63| Kellidrina compresse; fiale; supposte . . . Id. n. 310082 - 30- 5-1955 3404/R 18-. 8-1961 
n. 10082/A - 30- 5-19595 . 
n. 10082/B - 20- 5-1955 
.64| Amide PP compresse 10; fiale 6x1 cc. . . Id. n 2151 - 75- 7-19159 3405/R, 3- 7-1961 
n. 2151/A  - 27- 2-1952 
65 | Metiorecio supposte IXg. 1; cat. inosicolina Ia. n. 10281 - 6- 8-1953 3406/R 13- 7-1961 
supposte 10x2 g. n. 10281/A -17- 5-1956 : 
66} 4 D Crivît supposte 5 (categoria) . . . . |Ist. Biol. Chem. Torinese, n. 1222/A -18:10-1952 3407/R < 18- 8-1961 
Torino 
67] C Crivit fiale 5x0,10; fiale 3x0,50; compresse Id. n. 1228 - 11- 5-1948 3408/R 18- 8-1961 
10 e 20 x 0,05 
68 Argenovuli alla stmanite ovuli . . . . .|Sigurtà, Milane n. 11461 - 8- 8-1955 3409/R 18- 8-1961 
69 Pantoflavina supposte 3... .. .. . {Tst, Chim. Bot. Triestino,} n. 11968/A - 19-12-1956 3410/R 18- 8-1961 
l è Trieste 
70| Striestipen fiala 300.000 UI + solv. (serie) Id. n. 12641/1  - 15-19-1937 3411/R 18- 8-1961 
71| Virubra 10 fiale x 1 ce. normale; 4 fiale x Id. n. 5140 > 2- 8-1951 3412/R 18- 8-1961 
1 cc. forte; 4 fiale x 1 cc. urto ; 
72| Eparidasi fiale 6x2 ce. da 5 mg.; fiale 6x2 Id. n. 13258 - 17-12-1957 3413/R 18- 8-1961 
cc. da 10 mg. n. 13258/1 - 17-12-1957 i 
73| Nauta fiale 5x2 cc. da 200 mg. (cat) . . .|F. Angelini, Roma n. 17983/A - 24-11-1960 3414/R 24- 8-1961 
74) Penimycin fiacone 10 ce. (g. 0,3-+400.000 U1) |Cifa, Torino n. 6269 . -27- S-1956 3415/R 18- 8-1961 
75| Penimycin serie pediatrica flac. iniettabile Id. n. 6269/1 - 13- $-1958 3416/R 18- 8-1961 
(g. 0,25+300.000 UI) 
76| Penimycin B cat. padiatrica senza proca!na Id. n. 6269/B. . 13- 8-1958 3417/B 18- 8-1961 
{g. 0,25--300.000 LI) 
77 Spasmorale 20 compresse... 0. +». Sigurtà, Milano E n. 3986 - 29. 1-1955 3418/R. 5- 8-1961 
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78| Spasmorale 6 supposte (cat.) . . {Sigurtà, Milano n. 3996/A - 22-11-1954 3419/R 5- 8-1961 
79] Spasmowxale fiale 2 e 5 da 2 ce. (cat.) . n: Id, n. 3986/B * 9- 41958 . 3420/R 5- 8-1961 
80| Penicillina G Sale sodico cristaliizzato fia-Cifa, Torino n. 8489 - 9- 1-1954 3421/R 18- 8-196ì 
cone 201,000 U, i i 
81| Pectisol fiale da 3 cc. , si 13. n. 3937 - 22- 5-1956 3422/R 18- 8-1961 
82 | Fosfo Lisa (cat. forte end.) fiale 9x19 ce. . . [Lisapharma, Erba (Como)| n. 8941/4 + 20-1-1955 | 3423/R | 18° 8-1961 
83 Protormon fiale 4x0,010: fiale 2x 0,025; com- ‘Ist. Biol, Chem. Torinese,j n. 3143 - 29- 3-1950. $424/R, 18- 8-1961 
presse 20x0,002; flacone 10 ce. «x 0,5 \ Torino 
84! Cifantal fiale 5 ce.; fiale 10 ce. (serie) . iCiia, Torino n. 11697 - 30-10-1956 3425/R 18- 8-1961 
Ù n. 11687/1 - 30-10-1956 e: 
85! Spasmolisan supposte . . 11. n. 3423 - 9 6-1950 3426/R 18- 8-1961 
86 Sinetox 20 pastiglie . . Ist. Chim. Biol. Triesti.j n. 7591. . - 4 1-1955 3427/R 18- 8-1961 
i i no, Trieste ° 
87) 4vitabiol fiale 2x0,060; gocce 10 ce.; fiale; Id. n. 1162 - 13- 2-1948 3428/R 18- 8-1961 
i 2x2 ce. urto;-fiale 6x2 ce. forte; fiale! ‘n. 1162/A - 8-5-1951 ? 
I 2x2 cc. urto alcool Î 
88! Lactophilus fiale 8x1,5 cc. polvere . . . . (Lab. Guieu, Milano BARE, SIA osi SSA 
89° Streptocillin aspecifico flac, 400.000 UI+g. 504 Ss P.A., Milano n. 6115:F O - 12- 9-1999 3430/R 22 8-1961 
i sulvente - ; 
90; Cifaciltin flac, 400.00) UI (serie) . . HAT oa Torino i n. 9656/A0 - 26-10-1955 3431/R 22- 81961 
91; Keribon flacone 59 cc, (cat). . .iMaxfarma, Pomezia (Ro-| N. 16416/A - 1l- 5-1960 3432/R 22- 8-1961 
i - i ma) Ì i ° l 
92! B12 Pierrel fiale 3x1 ce. da 500 me. . . |Pierrel, Milano i n. 17383 - 9- 8-1960 3433/R 22- 8-1961 
93; Depovit B12 3 fiale 500 meg. Hof. + solvente; Id. nm. 16983 - 27- 71500 $434/R 22- 8-1961 
94! Cinotenifugo uso veterinario flaconcino . ‘Violani, Milano { M. 8711» - 26. 7-1950 3435/R. 22- 8-1961 
95! Prednisol flacone 3 ce. collirio . .|Farmila, Milano | n. 14705 - 23- 1-1959 3436/R 22- 8-1961 
96 Cinosterolo 12, 24 e 50° compresse . :Pierre!, Milano {o Di. 15981 - 15-10-1959 3438/R 23- 9-1961 
97! Cinosterolo 15 e 50 confetti . A Id. n. 15981/A . 15-10-1959 3439/R 23- 9-1961 
98: Cinosterolo 12 e 50 capsule . : .| Id. n. 13981,B - 15-10-1959 3440/R 23- 91961 - 
99: Cauca serie pediatrica flac. 300. 000 UI+ :Cifa, Torino i n. 10192/A 2-11-1959 3441/R 23- 9-1961 
! solvente I ì i s 
100. Cifamyein . cat. raff. pediatrica flac. 300. 000 | Id. n. 10182/C - 4 6-1957 3442/R 23- 9-1961 
+g£. 0,25 | . 
101 Cifamuycin cat, streptomicina ped. fiacone ! Id. n. 10182/F - 22-12-1960 3443/R 23- 9-1961 
300.000 Ul +2, 0.25 i 
102. Arsenotrigon fiale 10x1.cc. . . Lab. Guidi, Milano n. 7423 - 30- 1-1953 3444/R 23- 9-1561 
103: Penicillina G Potassica flacone 200.000 UI . jco- -Fa, Milano n. 10766 - 25- 1-1956 3445/R 23- 9-1961 
104: Solupressina 20 compresse ; . .:Cifa, Milano n. 1708 - £2-12-1960 3446/R 28- $-1961 
195: Ltivitamin C fiale 3x2 cc. (serie) . .}A, Saita, Milano” n. 126971 - 6-11-1959 3447/R 23- 9-1961 
106, £ Crivit 20 compresse x 0,20; fiale 6x2 ce.; Ist. Biol. Chem. Tovine-j N. 1923 - 11- 3-1948 3448/R 23- 9-1961 
; confetti 15x30 mg.; confetti 135x100 nig. ì se, Torino n. 1223/A - 5- 2-1951 i 
107; Rautens gocce 10 ce.; supposte 10; flacone Ist. Chim. Biol. Triesti-j n. SOH/A  - 14 9-1955 3449/R 23- 9-1961 
| 5 mg. multidose i no, Trieste n. 8041/B - 13-12-1956 
| | n. 8041/C O - 13-12-1956 
108! Calcio Fosfol fiale 12x1 ce. semplice; fiale Lab. Guidi, Milano n. 7787 - 15- 9-1954 3450/R | 23- 9-1961 
I 12x1 ce. valerianato — I 
109! Scorbacia compresse 50 da 50 mg.; 10 fiale iIst. Chim. Biol, Triesti.| n. 1500 - 6-12-1952 3451/R 23- 9-1961 
da 25, 50 e 75 me. no, Trieste n. 1500/A° - 4- 1-1955 
110: Xeral flacone 150 ce. fcat.); fiale 10x10 cc. Id. n. 12613/A - 10-10-1957 3452/R 23- 9-1961 
i (cat.) n. 12613/B - 10-10-1957 : 
111| Soluzione folato sodico Squibb . . . . ./Squibb, Roma | D. 2777 - 29-12-1949 3453/R 23- 9-1961 
112! Espettorante aerosol . + .|Savoma Med., Parma n. 574 - 28-12-1951 3454/R, 25- 9-1961 
113| Ascabis pomata g. 100 . di den Le) IGR n. 4480 - 5- 2-1951 3455/R 25- 9-1961 
114 Rectosal supposte 6x0,5 g. . ..... .|Alfa LC.F., Bologna n. 16578 - 22-12-1959 3456/R 25- 9-1961 
115; Cloropirazina 10 compresse da 500 mg. . . Id. n. 15768 - 14-12-1959 3457/R 25- 9-1961 
116; Citoril fiale 5x2 cc. da 25 mg. . ..,.. ‘Geymonat, Torino n. 7003 - 6- 9-1952 3458/R, 25- 9-1961 
117| Streptomicina solfato Diidrostreptomicina !Zambeletti, Milano n. 9383 - 18-10-1954 3459/R 25- 9-1961 
solfato flaconcini da 1e 5g. 
118} 4iferton 4, 10 e 100 compr. gs. 0,50. . .{Pierrel, Milano n. 13627 - 3- 3-1958 3465/R 29- 9-1961 
119 | Iperfil fiale 8x2 ce.; compresse 10 da 150 mg; |Cifa, Torino n. 17734 - 8-11-1960 3466/R 25- 9-1962 
n. 17734/A - 38-11-1960 
120 | Dodecabi flac. liof, 5 ce. + 17638 - 4 8-1960 3467/R 26- 9-1961 
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121 | Cebrum capsule 20 da 10 mg. . i Cifa, Torino n. 18591 - 13. 2-1961 3468/R 
122; Reumacillin polvere; capsule . Alfa I.C.F. - Bologna n. 14041 - R0- 4-1959 
n. 149%1/A_ - 20- 4-1959 3469/R 
123 | Antiasmatico aerosol 10 flaconcini 2 cc. . Savoma Med., Parma n. 6045 - 21- 3-12 3470/R 
124| TetraciclinMugolio bismuto supposte adulti; iMigolio di Picollo, Mi.| #. 14673 « 16- 1-1959 ‘ 
supposte bambini lano . n. 11678/1 - 16- 1-1959 9471/R 
125 Solestro fiala 1x1 cc. da 1 mg.; fiale 6x2 |Bioch. Alfa, Bologna n. 11283 - 20-10-1958 + 
. cc. da 2 mg.; fiale 6x2 cc. da 5 mg. * n. 14283/1 - 20-10-195$S 
n.-14283/2 - 20-10-1958 3472/R 
126! Cronamin fiale 5x500 gamma + solvente; 4ifa I.C.F., Bologna n. 17592 - 6- 9-1960 
flac. 2500 gamma + solv. serie) n. 17592/1 . 6- 9-1960 3473/R 
127: Termalgina compresse 2 e 20. . . -|Far Bor, Napoli n. 6980 - 20- 8-1959 3474/R 
128| Tebasolo compresse 30... . 0... Fabbrica Romana Prod.) n. 6264/C - 11-10-1959 3475/R 
Chim, Roma 
129| Fleridone 60 compresse (cat. 'antistam.) . Pierrel, Milano © n. 16142 - D1- 7-1961 3476/R 
130| Aminomal antiasmatico supposte 5. . . €. Malesci, Firenze n. 11226/F - 21- 3-1960 3477/R 
131) Butolan 20 compresse g. 0,50 . -iCo-Fa, Milano n. 591k - 6- 2-1932 3478/R 
132| Ascaridol Baver perle 6x0,30 g.; flacone 15 Id. n. 5798 - 17- 1-1952 3479/R 
‘e 25 cc. 
133! Trasylol fiale 5x2 cc. da 2000 UTI. . 5 Id. n. 18104 - 8- 21961 3480/R 
134} Algorale compresse 20; fiale 6x2 cc.; fiale ‘sisurtà, Milano n. 3931 - 29- 9-1959 
RX CO. n. 3991/A0 - 20- 8-1951 
i - 16- 5-1958 3481/R 
135] Coliartrina granulare flac. 100 g. . ‘Rivetti. Napoli n. 3288/A - 27- 9-1954 3482/R 
136 Betistin fiale 10x? cc. (cat.) . «iLab. Gamma, Milano n. 18267/A  - PO- 2-1961 3483/R 
137| Calbromo: fiale 53x10 cc.; fiale 10x2 ce.; fiale :a. Ceccarelli, Firenze n. 2476 - 30- 9-1949 3484/R 
10x35 cc. 
‘138 | Naiodina 6 fiale x 10 cc. t. semplice . «lA. Malizia, Milano. n. 5975 - 12- 2-1952 3485/R 
139, Ondamin compresse 25x100 mg.; compresse Ist. Biol. Chem. Torine-} N 3705 - 25. 71950 
4-8-20x50 mg.; supposte 3 e 5 se, Torino n. 3705/6A 0 - 19- 5-1951 
n. 3705/B 0 - 19- 5-195L 3487/R 
‘ 140' Spuman prot. argento candelette 20; ittiolo iX{. purst, Roma n. 3164 - 16-11-1951 3488/R 
candelette 20; ac. lattico candelette 20 
141} Vitobronchial fiale 5x2 cc. Biotrading, Milano ri. 9897 8- 4- 1955 3489/R. 
142, Conzimasi fiale 3 da mg. 50 + solvente; |riber, Roma n. 1357: - 11-10-1960 3490/R 
fiale 6 da mg. 50 + solvente : 
143| Idrometilen glucosio (cat.) fiala 1x0 cc.|G. Rivetti, Napoli n. 7574/D  - 25- 6-1956 3491/R 
al 20% 
144; Idrometilen 5 supposte (cat.) . 3 Id. n. 7474/C - 3- 6:1954 3492/R 
145 Amaril flacone 180 g. . .. 0... -'Mael' S., Busto Arsizio | N. 119$1 - 16- 5-1908 3493/R 
146) Idrosulfil fiale 3x5 ce... .. 0. -}G. Rivetti, Napoli ri, 12499/1 -  6-11-195$8 3494/R 
147| Genoiodina fiale 10x1 cc. . ia Id. n. 7023 - 10- 9-1952 3495/R 
143| Genoiodina S fiale 10x2,5 cc, vcat.) . ld. n. 7023/A 84-11-1956 3496/R 
149 Ipersolvit B fiale 3x20 cc.; fiala x 50 cc. . Id. n. 2262 - 17- 9-1949 3497/R 
150| Vifamina K fiale 6x10 mg.; fiale 3x15 mg. Id. ni. 6696 = 14--7-1952 3498/R 
151| Sulfodermirx pomata g. 30 . Id. n. 1659 - 5-11-1948 3499/R 
152 | Vitamina D2 fiale 6x5 mg. A Id. n. 6697 - 14- 7-1952 3500/R 
153| Vifamina B1 fiale 6x1 cc. da 1951 me. Id. ri. 6694 - 14- 7-1952 3501/R 
154| Depo Heparin Sodium fiala x 1 cc. . .|Zambeletti, Milano n. 495 - 13- 7-1951 3502/R 
155] Eryiromycin confetti 253... .. Id. n. 9278 - 8- 9-1954 3503/R 
156} Cortalea compresse 20 RT Id. n. 9497 -  3-11-1954 3504/R 
157) Panmycin capsule 15 da 250 mg. . A Id. n. 11011 - 23- 4-1956 3505/R 
153| Panmycin cat. sospensione flacone 29 cc. . Id. n. 11011/A - 25- 7-1956 3506/R 
159| Panmycin capsule 25 da 100 mg. (serie) . Id. n. 11011/1 - 25- 7-1956 3507/R 
160) Berubigen flacone 10 cc.; capsule 25; flacone ld. n. 3699 - 29-12-1950 
150 meg. + solvente n. 3699/A_- 20- 6-1952 3508/R 
161| Talimon compresse 20 da g. 0,30; flac. granu- |Co- Fa, Milano n. 7818 - 12- 3-1958 
lare g.-40 n. 7848/A 3509/R 
162. Streptomicina Bayer flacone 2. 1‘e 5. Id. n. 7677 - 17- 4-1953 3510/R 
163, Chemiocillina supposte 6 da 100.000 UO; sup- jIst. Scient. Venezie, Pa-| n. 9152 - 21- 7-1954 3511/R 
poste 2? da 500.000 UO 
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164: Conteben compr. 20 e 100 da g. 0,025. compr. iCo-Fa, Milano n. 3373 - 16- 5-1950 3512/R 29- .9-1961 
| 20 e 100 da g. 0,05; flacone 5 g. polvere ; . - 
165 Gravitolo ‘confetti 20 da.g. 0,02; fiale 10x1 ce. Id. n. 8201 - 13-10-1953 3513/R 29- 9-1961 
‘166! Cifamicin serie ped. cat. strept. raff, fla-|Cifa, Toririo n. 10182/G-1 - 22-12-1960 3514/R, 23- 9-1961 
‘È cone 300.000 UI+0,25 i : si are 
Pei Alterton compr. 100 da 500 mg. (serie) . .|Pierrel, Milano n. 13697 - 15-10-1959 3515/R -29- 9-1961 
168] Stellamicina polvere 83 e 120 ce. {cat.) . Id. n. 16131/B - 7- 3-1960 3516/R 29- 9-1961 
153, Antico pappino per bambini g. 40 . .|G. Tibaldi, Brescia n. 7413 - 24- 1-1953 3517/R 29- 9-1961 
170} Diantistacillin flac, 500.000 UI + solvente .{Soc. Mugolio, Milano n. 13785 - 3- 5-1958 3518/R 29- 9-1961" 
171) Strepto Anticillin flac. 500.000 UI + 8g. 0,50! Id. .n. 13786 - 15- 4-1958 3519/R 29- 9-1961 
| + solvente | Nas sa 
172°) Bruschemina compresse 20x200 mg. Se | Bruschettini, Genova n. 15957 - 10-10-1959 3520/R 29- 9-1961 
1731 Cortuline fiale 5, 25 e 100x1 cc.; nale | 5, 10, [Lab. Wintnzop, Roma. n, 6992 - 9-.9-1952 3521/R 19-10-1961 
25 e 100x2 cc.; compresse 25 e 100 
174| Raquenos, compresse ‘20 . Id. n. 5163 - 17- 8-1951 3522/R 19-10-1961 
175 Katonium 21 paechetti g. 15 flac. 153, 6 e Id. n. 7553 - 20- 4-1953 3523/R 19-10-1961 
.265 g. polvere 
176 Desyphed cloridrato 25 e 100 compresse . Id. n. 4989 - 4-7 1951 3524/R 19-10-1961 
177° Mucitose composto compresse 100 . . Id. n. 7676 - 3- 3-1953 3525/R 19-10-1961 
178| Megimide fiale 6x10 ce.; flacone 100 ce. . -[Cons. Neot. Naz., Roma) n. 1388 - 28- 4-1958 3526/R | 19-10-1961 
179| Post Ipofisi Choay fiale 3x% ce. da 5 UI; |S.I.M., Milano n. 2674 - 23-11-1959 3527/R 19-10-1961 
fiale 6x.14 cc. da 5 UI 
180 | Scilloral 6 supposte; gocce 15 Sg. . . . .jAraldo Medico  Astitalj n. 339% - 16- 5-1950 3529/R 19-10-1961 
Milano - . 
181| Vanevrin supposte 6 -iSam. Mariani, Pavia n. 17085 - 10- 5-1960- 3530/R 19-10-1961 
182! Neo Synephrine cat. penicillina "aiar .|Lab. Winthrop, Roma n. 6769/C - 14-11-1952 3531/R 19-10-1961 
183 | Adrenozil fiale 3x3, 6 ce. . . . . . .+|Thiele, Milano n. 11778/A - 72-11-1956 3532/R 19-10-1461 
184.| Vifa BI soluzione 15 cc. (cat.) , .|Maggioni, Milano n. 2439/B  - 2- 5-1951 3533/R 19-10-1961 
185} Phospholeum Vitaminico flacone 200' g .-jR. Montanelli, Firenze n. 3812 - 21- 9-1950 3534/R 19-10-1961 
186! Sulfamiylon Streptomicina Solfato flacone Lab. Winthrop, Roma n. 6951 - 1- 9-1952 3535/R 19-10-1961 
-100 cc. + 20 g. Y 
187| Randonos tutte te sue serie e cat. . Id. n. 5146 - 18- 8-1951 3536/R 19-10-1961 
- 188: tIVazine uso veterinario granulare Kg. 45,!Biokema Acisp, Milano u. 15696/A - 1-10-1959 3537/R 19-10-1961 
| 300 vcat.) î PO 
1891 Skiodan tutte le sue serie e cat. .|Lab. Winthrop, Roma n. 7647 - 20- 4-1953 3538/R 19-10-1961 
190; Polytone gocce flac. 15 cc. . . . IR | Id. n. 9198 - 4 8-1954 3539/R 19-10-1961 
191) Parenamine tutte le sue serie e da Id. n. 7053 - 15- 9-1952 3540/R 19-10-1961 
192} Calcio T Bromato fiale 6x5 cc.; fiale 510 Brusciettini, Genova n. 437/A - 18-11-1949 3541/R 19-10-1961 
ce. Ni 
193 | Fosfocalcil Ava flacone 120 g.; cialdini 40;{Lab, Chim.' Farm, :Ava,i n. 6609 - 10- 6-1952 3542/R 19-10-1961 
fiale 10x22 cc.; fiale 10x35 cc. Roma ora: -L. Broc- 
I : chieri, Roma Pi 
194| Bulactene fiale 10 e 12x3 cc Ist. Terap. Milanese, Mi-| n. 5710 - 1912-1951 3543 30-10-1961 
Vitamin Bylaciene fiale 10 e 12x3,5 cc.| lano : 
195} Gastrogelina flacone 100 &. Id. n. 9736 - 14- 2-1955 3544/R 30-10-1961 
si Bismusan fiale 6x3 ce... . Pr Id. n. 8743 - 24- 3-1954 3545/R 30-10-1961 
197! Arsiodo flacone 180 g.; fiale 10x2 ce... Id, n. 7351 - 15-12-1952 -| 3546/R 30-10-1961 
198 | Glucalciolo fiale 10x1 cc.; fiale 10x2 co. L'Euterapica, Torino — —— 3547/R 30-10-1961 
fiale 10x53 cc. : 
199 | Elisir purgativo e lassativo flacone 180.g. .|A. Lagorio, Sastri n. 3687 - 22- 7-1950 3548/R 30-10-1961 
200 | Arsenil flacone 180 g.. . . . 1... Id. n. 3686 - 22- 7-1950 3549/R 30-10-1951 
201: Emoiodin sciroppo e gocce . . Id. n. 4007 - 11-10-1950 3550/R 30-10-1961 
202! Ferarsifosfina sciroppo . Ra ae e Id. n. 6485 - 20- 5-1952 3551/R ‘30-10-1961 
203 | Propocalcio sciroppo t. semplice; sciroppo Id. n. 3689 - 22- 7-1950 3552/R 30-10-1961 
| t. iodato; ciald:ni : . 
204' Profictus . . . . . + + + + + +|D. Risani, Milano _ Dean 3553/R 30-10-1961 
205! Purgante alla fenolftaleina eli dle ld. —— —— 3554/R 30-10-1961 
206/ Laroil Risani. LL... Id. — — 3555/R 30-10-1961 
207! j Eparolo flacone 120 g .iLab. Santa Tecla, Milanoi n. 10831 - 4- 21956 3556/R 30-10-1961 
208 i Jodotelramina t. semplice gocce; fiale “da 2, |F.Mi Fornari, Firenze n. 1504 - 17- 1-1949 3557/R 30-10-1961 
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209 | lodotetramina cat. vitaminica fiale 10x2 cc.; F.lli Fornari, Firenze n.1564/A - 16-10-1950 3558/R 30-10-1961 
fiale 10x3 cc.; fiale 6x5 cc. 
210: Iforgiton fiale 10x1 Cc... ld n. 10126 - 97-10-1959 3559/R 30-10-1961 
211| Forgiton gocce (cat.) . arte ld. n. 10426/A° - 26- 1-1956 3560/R 30-10-1961 
212! Calciobroma fiale 10x2 cc.; fiale 6x5 cc.; ld. n. 714 - 6- 5-1947 3561/R 30-10-1961 
fiale 35x10 cc. 
213 | Nematodina compresse . . . . . . +. . .1G: Violani, Mi:ano n. 2176 - 11- 7-1949 3562/R 30-10-1961 
214} Dob 500 forte fiale 3x1 cc. meg. 500+msg. 50; |Polichimica Sap, Milano! n. 18959 - 21- 7-1961 3563/R. 28-10-1961 
fiac. 10 cc. meg. 500+mg. 50 
215} Dob 1000 forte fiale 3x2 cc. meg. 1000-+-mg. 100 Id. n. 18959/1 - 21- 7-1961 3564/R 28-10-1961 
216 | Prolan uso umano fiala 1x3500 U.I.+solvente |[Co-Fa, Milano n. 4716 - 19- 4-1951 3565/R 6-11-1961 
217|Ncomicil-1% fiac. 10 e 50 cc. (cat.) . . .|Polichimica Sap, Milano) n. 8742/B - 14- 5-1958 3566/R .-6-11-1961 
218| Supronal fiale 5x10 ce... . . . . .. .|Co-Fa, Milano n. 3730 - 1- 4-1953 3567/R 6-11-1961 
219| Neostibosan fiale g. 0,1- g.0,2-2.03. . . Id. n. 8512 - 8- 1-1954 3568/R 6-11-1961 
220| Neomicil sulfo sap polverè . .|Polichimica Sap, Milanoi n. 10106 - 13- 2-1956 3569/R 6-11-1961 
221 | Cloril sap confetti . ARIE Id, n. 8708 - 9 3-1954 3570/R 6-11-1961 
222 | Dinile sap vitaminico (cat.) capsule e sup- ld. n. 5203/A0 - 30- 4-1053 3571/R 6-11-1961 
poste 
223 | Elrocillina (cat. con elkosin) e penicillina G |Ciba, Milano n. 8276/A - 8- 9-1954 3572/R 6-11-1961 
procaina) compresse 12 SE | 
224 | Patrovina supposte (cat.) . È . (Recordati, Milano n. 3450/40 - I 61952 | 3573/R 6-11-1961 
225 | Dorico solubile fiale 10x0,5 g.; fiale 10x1 g.; Lab. Winthrop, Roma n. 5678 - 19-12-1951 | 3574/R | 66-11-1961 
fiale 29Xx1 3. 
226 | Dijdrostreptomicina Solfato flacone g. 1 e Id, n. 4898 - 4- 6-1951 3575/R | 3-11-1961 
g.d Id. n. 4950 - 4 6-1951 3576/R 6-11-1961 
227 | Lanturil capsule 6 e 50; soluzione 30 cc. 
228 | Codiastin fiale g. 0,005; fiale g. 0,10. .iAn, Chimica Farm., Mi-| n. 9602 - 8101-1957 1! 3577/R | 6-11-1961 
. i | Jano n. 9602/10 - 8-11-1957 i 
I Ù 
229! Verasol confetti 50 da g. 0,20. es [Polifarma, Roma n. 8702 - 31- 3-1004 3578/R. 11-11-1961 
230| Cibacthen Gel fiac. 40 UI in 2 cc. (serie) . .|Ciba, Milano n. 7708/A - 30- 9-1953 3580/R 11-11-1961 
231) Fenociclina compresse me. 1; compresse | ld. un. 1679 - 11- 1-1959 3581/R ‘11-11-1961 
mg, 0,1; compresse mg. 5 (ser'e) n. 1679/A00 - 16-10-1951 | 
232 | Peristaltina fiale 5x1,5 cc.; confetti 15 da la. n. 5080 - 27- 6-11 3582/R | 11-11-1961 
ge. 0,10 
233 | Fortossan flacone 80 g. . dato: da dar so Id. n. 4708 — 3. 41951 3583/R 11-11-1961 
234 Salen alcool flacone g. 25 e g. 50... ld. n. 5066 - 3 TAAOCI 3584/R, | 11-11-1961 
235] Neuro Trasentina 30 confetti da g. 0,07. . . 1d, n. 5131 - 31- 7-1951 3585/R 11-11-1961 
236 | Elbon 25 compresse da g. 1.0.0... ld. n. 5377 - 28- 9-1951 3586/R. | 11-11-1961 
237 | Atochinolo 20 confetti da g£. 0,25; unguento ld. n. 5738 - 27-12-1951 3587/R 11-11-1961 
tubo &. 25 
238 Cirene unguento tubo g. 20... . . . .|Co-Fa, Milano n. 5955 - 6- 3-1952 3588/R 11-11-1961 
239 | Neocloril Sap 10 supposte . [Polichimica Sap, Milano! n. 10816 - - 2-1906 3589/R 11-11-1961 
240] Dermofungin beta pomata tubo g. 30. . .lCo-Fa, Milano n. 10930 - 13- 3-1956 3590/R 11-11-1961 
241| Yatren cascina forte fiale 5x1 cc... . . | ld. n. 4699 - 24- 4-1951 3591/R 11-11-1961 
242; Vitamina H1 Saita fiale 10x2 ce.; fiale 5x10'A. Saia, Milano n. 11501 - 25- 8-1955 3592/R. 25-11-1961 
cc.; fiale 10x35 co: | n. 11501/1 - 22-11-1957 
n, 11501/2 - 22-11-1997 
243 | Neopolicalcica fiale 12x2 cc. semplice; fiale |Prochena, Parma n. 471 * 5- 5-14951 3593/R 22-11-1961 
6x5 ce. semplice; fiale 6x1 cc. semplice; 
fiale 1?2x2 cc. bromato; fiale 6x5 ce. bro- 
mato; fiale 6x3 cc. vitaminico; flac. 100 g. 
granulare vit. D2; flac, 100 g. granulare 
244; Tionaiodina fiaie 6x10 ce. . .|A. Malizia, Milano n. 11230 - 26- 6-1956 3595/R 25-11-1961 
245 | Sulfodiuril 20 compresse . 20.0. + +|Cons. Neot. Naz., Roma] n, 17750 - 18-10-1960 3596/R 25-11-1961 
246| Panzimol C con cellulasi confetti 30x0,10 g. |Ist. Biol. Chem, Torine- —_ - 10-10-1966 3597/R ‘22-11-1961 
se, Torino 
247 | Tassociclina capsule 12 da 100 mg. (serie) |Promed Farm., Milano n. 15875/1 - 14-12-1959 3598/R 25-11-1961 
248 | Robelvit C fiale 2 cc. da g. 0,4 (serie) . .|Roger Bellon, Milano n. 8675/A - 1- 6-1955 3599/R 25-11-1961 
249| Robelvit C fiale 5x1 cc. mg. 250 (serie) . : Id. n. 8675/B O - 1- 6-1955 3600/R 25-11-1961 
250| Sulfo Diasporal fiale 10x2 cc. endov,; fiale! Apoteca, Milano n. 7004 - 10- 9-1952 3601/R» 25-11-1961 
10x22 cc. endomuse, 
251 | Ristat uso veterinario tavolette 100 e 250. .|Agzisp B:okema, Milano | n. 10810 - 7- 2-1956 3602/R 25-11-1961 
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252 Sulquin uso veterinario polvere g. 43 (cat.) Agisp Biokema, Milano , n. 12597/A  - 20- 8-1959 3603/R 25-11-1961 
253: Canforamina c] stricnina fiale 6x1 ce.; goc- Canforamina, Padova n. 9726/A0 - 28- 3-1953 3604/R, 3- 1-1962 
i ces cc. 
254: Nucleo canforamina fiale 10x1 cc.; fiale! Id. n. 9726/C - 24 5-1955 3605/R 3- 1-1962 
1 1Ux2 cc.; gocce 25 cc. 
255° Canfuabaina fiale 6x2 ce.; gocce 23 ce. . Id. n. 3391 - 19- 5-1950 3606/R. 3- 1-1962 
256; Lacto Cervezim tubetti 10x53 cc. u. orale . Id. n. 11138 - 11- 5-1956 3607/R 3- 1-1962 
257! Cervezim . rt la. n. 11070 - 20- 4-1956 3608/R 3- 1-1962 
259! dusovit C 25 compresse . Ausonia Farm., Roma n. S4k - 29- 3-1961 3609/R 4-12-1961 
250 | Anaspecyl Micina (cat. streptomicina) flac. Ist. Chim, Biol. 'Triesti-| n. 15690/A  - 9-12-1960 3610/R. 25-11-1961 
400.000 UI.+g. 0,5+solv. . no, Trieste I 
260| Clorifillene Vanoni compresse e confetti . . Vanoni, Milano n. 6108 - 15- 3-1952 3611/R 22-11-1961 
261° Piracillin 1 supposta . 4 .'Alfa T.C.F., Bologna n. 11539 - 741959 3612/R. 22-11-1961 
262! Litioplian fiale 5x3 cc.; fiale 59x10 cc. . . Ist. Biol, Chem. Torine.| n. 3229 - 17- 4-1950 3613/R 22-11-1961 
‘ se, Torino 
263. Oftalmizina unguento; collirio . : ‘Canforamina, Padova | n. 12219 - 7 2-1997 3614/R 3- 1-1962 
| n. 12219/A - 15- 4-1959 
264. Policalcioarseno € fiale 10x3 ce.; fiale 10x53! Id. , n. 11087 - 13. 3-1959 3615/R | 3- 1-1962 
{_ cc.; fiale 1Ux10 cc. 1 n. 11087/1 - 13- 3-1959 
| n. 11087/2 - 13- 3-1999 
Ai5: Sals iodio fiale 3 ce. (cat. piperazina;; gocce Ia, n, 11410/A 0 - 23-11-1956 3616/R s- 1-1962 
cat.) n. 11410/B - 23-11-1956 
266! Ovarometrina confetti 0 ped Id. n. 11849 - 30-11-1956 3617/R 3- 1-1962 
267! Tetraspen compresse . sie ra Id. n. 13184 - 02-11-1957 3618/R 3- 1-1962 
269 Cicl .imin compresse . 1d. n. 10794 - 28- 1-1956 3619/R 3- 1-1962 
269. Efedroleina gocce flac, 30 g. “| 1a. “n, 11401 - 18- 7-1956 3620/R 3- 1-1962 
270) Iodattiv fiale 1Ux2 ce. di 2° rado , + +. Uniter, Roma n. 7071 - 3-10-1902 3621/R 4-12-1961 
271, Fodogengirina soluz. uso gengivale 25 ce. . . Deport. Med., Genova n. 17701 - 10- $-1960 3622/R 2-12-1961 
272! Gilobomicina supposte . + |Cifa, Farm., Tor:no n. 15773 - 28- 1-1959 3623/R, 2-12-1961 
273: Kolapeptide flac. 130 e 209 3. (cat. granulare) Taricco, Torino n. 7.294/A - 8-10-1960 3624/R, 2-12-1961 
| 12- 7-1961 
274: Endoariropathyl fiale 6x3 cc. t. semplice F. Angelini, Ancona ' n. 11418 - 4 8-1956 3625/R 2-12-1961 
275 Iodotropina Anfera fiale 10x2 cc. t. semplice ld. i n. $I51 - 22-10-1953 3626/R 4-12-1961 
276 Vitamina H1 fiale 6x2 cc.; fiale 6x5 cc. . Ia. n. 5365 - 11-11-1951 3627/R 4-12-1961 
277 Prolan fiale 5x100 UI {uso umano); flacone Co-Fa, Milano n. 4716 + 19. 4-1951 3628/R 2-12-1961 
25 ce, 200 UI (uso vet.) 
278 Dinamin compresse 20 . Cons. Nest. Naz., Roma i n 2618 - 10-11-1919 3629/R 4-12-1961 - 
279 Sangostop 1 e 12 fialex10 ce.; flacone 150 ce. Schiapparelli, Torino n. 5024 - 8-10-1951 3630/R 4-12-1961 
uso umano 
280 Neosteron flacone 10 ce. da 35 me. . . R. Ravasini, Roma n. 7354 - 11-12-1952 3631/R 14-12-1961 
281: Doca fiale 1x2 m2.;: compresse 40 da 1 m2.: Id, } n. 1906 - 24- 5-1919 3632/R | 14-12-1961 
282 Can Pho Sal uso veterinario bombola 1? once ‘Acips Biokema, Milano © n, 14i96°A - 10- 4-1939 3633/R | 14-12-1961 
283, Salstrep Granules uso vetermario gr. 75;! la, i n. 13090 - 13. 3-104$8 3634/R 14-12-1061 
ar. 226 | tom. 13090/1 - 20 0-1959 
284 Vytolon fac, multidose 10 cc. . » Lab. Wiuthvop, Roma | n. 732£ - 9-12-1952 3635/R. | 14-12-1961 
285: Insulina Zinco Protamina Organon flacone 'R. Ravasin:, Rema ' n. 3753/A - 13- 4-1960 3636/R ! 14-12-1961 
10 ve. da 40 LI (cat.) ; 
286: Insulina Zn Organon flacone 10 ce. da 40 UI Id, i n. 3783/B  - 13- 4-1960 3637/R 14-12-1961 
cal.) I 
287: Usnobe.e sciroppo flac. 150 s.; fiale 6x2 co.; ;Bioch. Alfa, Bolo:na n. 12969 - 18- 9-1957 3638/R 14-12-1961 
fiale 6x1 cc. n. 12969/A - 18- 9-1997 
| n. 12069/B - 18- 9-1957 
288 | Bilombrine flac. granuli g. 8 (cat.). . . ;Dagrital, Roma n. 8834 - 13- 4-1954 3639/R 13-12-1961 
289 | Metiovit fiale 6x5 cc. intram. . . Lab. Proter, Milano n. 2455 - 16-10-1959 3640/R 14-12-1961 
290 SL fiale 5x20 cc.; flac. multidoss ent Milano n. 14K17/A - 19-11-1960 3641/R 13-12-1961 
23 CC, 
291 | Opo Teinogene fiale 12x3 cc. uso orale. . . iltmo Biosedra, Bologna | n. 6810 - 2- 8-1952 3642/R 13-12-1961 
292! Sedipan flacone ‘50 cc. . ist. Bugrì, Roma n. 4792 - 19- 5-1951 3643/R 13-12-1961 
293| Sedobronchina sciroppo e # A È Id. n. 6022 - 7 3-1952 3644/R 13-12-1961 
294 | MaLCrNOlO COMPLPESSE . . e060006 + è ld. — — 3645/R 13-12-1961 
295 | Neojoduin gocce . sr nie ra) ne) e . Id, aut. ——_ 3646/R 13-12-1961 
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SPECIALITÀ MEDICINALI DITTA - SEDE Aartorizzazione 0 decreto del docrebe Data 
di revoca 
Fustenil fiale da 2, 5 e 10 ce.. . . . . Ist. Bugri, Roma aut. — 3647/R 13-12-1961 
Depurogen gocce al n dra Id, aut. — 3648/R 13-12-1961 
Bismiochin fiale 5x3 cc. . . . vi na Ia, aut. — 3649/R 13-12-1961 
Artropathil fiale 6x5 cc. t. «siuica + + + .|F. Angelini, Ancona n. SG21 - 28-11-1951 3650/R 14-12-1961 
Isnavii confetti da 5 mg. . sito .|P. Isnardi, Imperia n. 1814 - 20-12-1961 3651/R 13-12-1961 
Orion fiale. (i 0 a è eee ua a Id. n. 18201 - 17-12-1960 3652/R 13-12-1961 
Elioscab emulsione «+. + + + + + + .|Eliovit, Brescia n. 2068 - 6- 6-1952 3653/R 13-12-1961 
Rectopenicillina supposte . . . . . +. Id. n. 6991 - 9- 9-1952 3654/R 13-12-1961 
Placentafil fiacone due frammenti puscen Lab. Guieu, Milano n. 5769 - 4- 1-1952 3655/R 18-12-1961 
tari+1 fiala estratto placentare +1 fiala 
siero fisiologico 
Placentafit fiacone 3x0,03 g. polvere pla- Id. n. 5769/B - 30-11-1955 3656/R 18-12-1961 
centa umana liof.+fiale 3x2 cc; estratto 
placentare 10 % 
Bismudone Antibiotico 3 supposte adulti. .|Siner Farm., Roma n. 17546 - 14- 3-1961 3657/R 18-12-1961 
Bismudone Antibiotico 3 supposte t. pedia- Id. n. 17546/1 - 14- 3-1961 3658/R 18-12-1961 
trico 
Dimenformon fiale 3x1 mg. 10. 000 UI . .|R. Ravasini, Roma n. 2007/B  - We 3659/R 18-12-1961 
- 4-195 
: Sterobiol fiale 6x1 cc, da 2,5 mg.; flacone ;Ist. Chim. Biol. Triesti.| n. 1161/B  - 7-11-1953 3660/R 3- 1-1962 
10 cc. gocce da 5 mg.; 6 supposte adulti;| no, Trieste 
6 supposte bambini | 
Bicaf 2 supposte adulti; 3 supposte pedia- |Fargai, Roma n. 18809 - 22- 9-1961 36061/R 18-12-1961 
triche n. 18655/1 - 22. 9-1961 
: Bicalcioarseno fiale 10x2 cc. . +. +  |Canformina, Padova n. 12053 - 22- 1-1957 3662/R — 1-1962 
Bicalcioarseno sciroppo 150 g. (cat.) Id. n. 12053/A - 22- 1-1957 3663/R 3- 1-1962 
‘| Ennavît sciroppo 200 g. (cat.) . Lab. Panacea, Roma n. 395/A - 3- 7-1957 3664/R 18-12-1961 
Allergil fiale 5x10 cc. (cat.) . Schiapparelli, Torino n. 4411/C - 25- 5-1955 3665/R 18-12-1961 
: Fermento lattico flac. 10x2 cc. t. semplice; |Farbio, Roma n. 2438 - 11- 6-1960 3666/R 18-12-1961 
flac. 10x2 cc. vcat. vit. PP); flac, 10x5 cc. n. 2438/A - 11- 6-1960 
(serie vit. PP) n. 2138/4-1 - 11- 6-1960 
Stenobaina fiale 6x2 cc.; fiale 3x10 cc. .' .|Schiapparelli, Torino n. 2409/A - 9- 2-1956 3667/R. 18-12-1961 
Agastrofillina uso veterinario flacone 120 g. Id. n. 4743 - 18- 4-1951 3668/R 18-12-1961 
» Stenofiltina.fiale 6x2 cc.; fiale 3x10 cc. (cat.) Id. n. 2394/A0 - 14- 2-1956 3669/R 18-12-1961 
Otosclerosina 30 confetti . . . . . +. + |Taricco, Torino © n. 6785 E a 3670/R 18-12-1961 
« 27- 2-1961 
‘ Agocolina granulare 120 £. . » U.C.M. Difme, Torino n. 8432 - 5- 5-1954 3671/R 18-12-1961 
Sedogastrina 80 compresse (cat.) . e Id, n. 13634/A - 16- 4-1958 3672/R 18-12-1961 
2. Pambesir supposte t. semplice (cat.) . . |Sir, Roma n. 1164/B - 19 I 3673/R 20- 1-1962 
- 7- 3-196 
| Gelotanin cartine da g. 0,25; cachets da g.|S.I.M,, Milano. n. 2826 - 31- 1-1950 3677/R 20- 1-1962 
Me) 
Solfato di Protamina flacone 10 cc. . . 1a. n. 5937 - 22- 2-1952 3678/R 20- 1-1962 
Piper Iodina BI fiale 5x1 cc. (cat.) . .|I.R.B.I.,, Roma n. 13111/C - 23- 1-1960 3679/R 20- 1-1962 
Piper Iodina BI flacone 10 cc. gocce . 1a. n. 13111/E - 23- 1-1960 3680/R 20- 1-1962 
Neoteben compresse 100 da g. 0,05 . Co-Fa, Milano n. 7197 - 3- 6-1954 3681/R 20- 1-1962 
- 23-10-1954 
Ce Ferro pillole 50, . ES + + +  |Zilliken, Genova n. 5842 - 26- 1-1952 3682/R 20- 1-1962 
Penbiovit Micina S con streptomicina fla-iIst. Chim. Biol, Triesti-| n.15649/A - 19-12-1960 3683/R 20- 1-1962 
cone 500.000 UI+g. 0,50 . + «+ + + .| no, Trieste 
Diurosan compresse 20 g. 0,50. . . . . .{Sir. Roma n. 376 - 6- 2-1946 3684/R 20- 1-1962 
Rectobismu 5 supposte adulti . . .iA. Ceccarelli, Firenze n. 17753 - 26- 9-1960 3685/R 20- 1-1962 
Rectobismu 5 supposte pediatriche Geri) . Id. n. 17753/1 - 26- 9-1960° ‘3686/R 20- 1-1962 
Numotizine pomata g. 114 e g. 228. è Pavmszosmiei Milano n. 6882 - 11- 8-1952 3687/R 20- 1-1962 
Futon nale 10x1 cc. semplice; fiale 10x1 ce. |Russi, Ancona n. 4326 - 22-12-1950 3688/R 20- 1-1962 
Dermavipp Beta pomata. . . . ...  .|Lab. Betà, Brescia n. 1478 - 26-4-1960 3689/R 20- 1-1962 
Ergonciclina V capsule 15 da mg. 50. .-|Ist, Serono, Roma n. 11735 - 16-10-1956 3690/R 20- 1-1962 
Ipotenina Serono gocce . . . . è.» , Id. n. 82 - 14- 3-1945 3691/R 20- 1-1962 
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338 | Emobiogeno flacone 180 g. t. semplice; fla- lst. Serono, Roma n. 90 - 14 3-1945 3692/R 20- 1-1962 
cone 180 g. t. iodurato 
339; Cardiolo gocce . . . 5 s Id. n. 244 - 25- 8-1945 3693/R 20- 1-1962 
340 | Metrofil fiale 3x1 ce. . P Id. n. 4475 - 14- 2-1951 3694/R, 20- 1-1962 
341! Intermediasi fiale 10x1 cc. da 500 UT. Id, n. 1098 - 3- 2-1948 3695/R. 20- 1-1962 
342 | Isnacetina iniettabile. . . . ..... .|P. Isnardi, Imperia n. 16254 - 25- 2-1960 3696/R 20- 1-1962 
343 | Pneumocor compresse . ... 0... Id. n. 15613 - 22-10-1959 3697/R, 20- 1-1962 
8344 | Isnapen compresse... ...... + Id. n. 18017 - 9-12-1960 3 598/R 20- 1-1962 
345 sa lina Giacomini unguento da |Pianeri e Mauro, Padovaj n. 15709 - 15- 9-1959 3700/R. 20- 1-1962 
g. 25 
346 | Spavît H1 fiale 6x2 cc.; compresse 20 . . .{Spa, Milano n. 7984 - R4- 7-1953 3701/R 20- 1-1962 
347 | Rectobil supposte uso pediatrico . . . . . Id. n. 9229 - 18- 8-1954 3703/R 20- 1-1962 
348 | Spasulfa uso veterinario compresse . . . . Id, \‘ n. 9784 - 24 2-1955 3704/R 20- 1-1962 
349 | Sinergomicina 10 compresse; 3 supposte . . Id. n. 8640 - 12- 2-1954 3705/R 20- 1-1962 
350 | Diplomicina flacone 1 g. . Id n. 9298 - 22- 9-1954 3706/R 20- 1-1962 
(1707) 
bene 
PETTINARI UMBERTO, diretjore SANTI RAFFAELE, gerente 
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